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لنشرواختیق واللوزییع 


ت :۷ ص .ب :8۷ 


كتاب قد حوه. صررً بغين الحسن ملحوظة 


الطبعة الأول 
۹ھ ۔ ۱۹۸۹م 


دار الصحابة للتداث بطنطا 
للنشر والتحقيق والتوزيع 
شاوع المديرية - امام محطة بنزين التغاون 
ت : ۲۳۱۵۸۷ - ص .ب ٤۷:‏ 


هذه الرس‌الة 


هذه الرسالة المباركة ء هي إحدى فتاوى الشيخ محمد بن على الشوکانی » رداً 
على سوال ء ورد عليه من بلد الله الحرام ء يسال صاحبه عن آیات وأحاديث الاستواء 
والصفات » ومنہج السلف الصا في فهم هذه الآيات والأحاديث » هل تمرر وتجرى 
على الظاهر » أم تأول عن هذا الظاهر . 

فأجاب ‏ رحمه الله جواباًشافياً مقنعاً » بين فيه طوائف الإسلام » وموقف 
كل طائفة من هذه المسألة . 

ولا كانت هذه الرسالة ‏ على صغرها ‏ مفيدة وجامعة » رأينا أن نفردها 
بالنشر ء رجاء أن ينتقع بهاأخوة لنا طالا التبس علیہم هذا الامر فالقسوا 'جلاءه 
وفهمه على الوجه الصحيح . 

وا حمد لله أولاً وآخراً » والصلاة والسلام 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الناشر 


تقدم 

ا حمد لله الذي أذل الشرك والشرکین » وأعز لواء التوحید والوحدین » وجعل 
الدائرة على أهل الأهواء الضلین » فخاب سعیهم في العالین . 

شم الصلاة دائماً أبدا على اللبي الأمين » إمام الوحدین اليامین » وصاحب لواء 
الحمد يوم الدين › الذى قمع دعاوى الشرك والش رکین ¢ وسل سیف ا حق عل 
المارقين ء فبدد شلهم أجمعين . 

فان الله عز وجل ؛ لا أرسل نبينا محمداً صلى الله عليه واله وسلم » أرسله على 
فترة من الرسل ء بعد أن كادت معا م التوحيد أن تندثر ء وكان مَنْ سلم مِنَ الشرك 

فأرسله ربه لیخرج الناس من ظلمة ا جھل إلى نصاعة ال حق » وجاء الإسلام إلى 
الدنيا ليعم به الخير » وينتشر الصلاح . 

ومن ثم فقد واجه الإسلام جاهليات عدة » كل منها آخذ على عاتقه معاداة الإسلام 
والکید لے > ولکن الله عز و دینه » وأعزہ بنصرہ المؤزر 5 

ظ کب الله لین آنا وَسلي , إن الله قوت عزیژ 4 2 رہ الجامة] 

وقد واجه الإسلام هذه الجاهليات مواجهة اه وأعلن 5 وجهها العداء » 
وناقش معتقداتها » وبين زیفها وضلاها . 


: ] ۲۷ [ جاء فى اللسان‎ (١) 
صلب الشيء صّلابة فهو صَلِيبٌ وصلبٌ أي شديد‎ 


ات 


« لو كان فهما آلَِةَ إلا الله لَفْسَّدئاء قحان الله رَبَ الغزش عم 
يَيِفُونَ » 7 ۲۲ الأنبياء ] 

وكان من هذه الجاهليات : شرك العرب » وهو شرك ساذج مفضوح » يدل على 
بدائية التفكير » وسطحية المنطق » كهذا الذى يعبر عنه بيت ” النابغة الذبياني ““ 
فى معلقته الدالية 
ET‏ ما هری عَلَى الأنْصّاب مِنْ جس“ 

فقد بدأ بالتوحيد في صدر البيت » ثم انتكس إلى الشرك في عجزه » يقول الله 
عز وجل لنبیه صلى الله عليه واله وسلم : 

ل وَمَا يوين اترم بالّه لا وم مُشركون 4 [ ۱۰۷ یوسف ] 

وکان من هذه الجاهليات أيضاً : جاهلية الثنوية عند الفرس ؛ وجاهلية التثليث 
عند التصاری » وجاهلیات شتی في مشارق الأرض ومغاربها ء فوقف فا الاسلام 
موقفاً صارماً » فمااستطاعت إحداهن الصمود أمام نصاعته ومصداقیته . 

فلما عَرٌ على ار أن یصول أمام الأسد » ولا مر على البغاث أن يستنسر » تحول 
إلى حية رقشاء » وأفعى رقطاء » تدس السم فی ال حفاء » وفي العلن إن أمكن ها 
الاعلان » فکلما خلا فا ا جو لدغت » وکلما حوصرت دست “مها في الشارب 
والمناهل » فتفسد على الناس توحیدهم » وتکدر علیهم صفاء ديهم 

” خآ ال قيضي ژاعنري “ 

ولا كانت الأفعى مدحورة مقهورة في العهد النبوى » فقد لزمت شقهاء 
واستکانت :یق جحرها » وكلما آرادت أن تطل برآسها ألقمت حجراً یسکنها مکمها » 
ویلزمها خمدها . 


(۲) ديوانه ص ۲۰ ».۰ هريق = أريق » الأنصاب = حچارة کانوا يعبدونها » جسد = الدم اللاصق به . 


ء ۳۲ 


ثم أطلت اللعينة برآسها عند موت النبی صلى اللہ عليه واله وسلم ء فوقف ها 
الصدیق وقفة الصدیق » صاحب الإيمان البصير الرشید ؛ فلما وقف الصحابة من موته 
صل الله عليه واله وسلم موقف الکذب الذي يكاد یصدق ‏ أو الصدق الذی كاد 
یکذب » قاها أبو بكر مدوية » لیحسم بها الأمر : 

ل لك ميٿ وَإِنَهُم مَيْبُونَ امس كان یعبد محمداً ء فان مدا قد مات ومن 
كان يعبد رب محمد فانه حي لا يموت . 

القت الأنعى أول تحجن فاند رت ۾ ۸ر توالت الفضول باعل مسا بقول 
بعض » ونشط الصديق محاربة من ارتد وتملكته الأفعى ء حتى أقام عودها » ورتق 
خرقها » ورم فسادها ... 

ثم جاء من بعده الفاروق » فوقف صلا لا يلين » وقد أقام صرح العدل ما شاء 
الله له أن يقم » فكان شوكة فى حلق الأفعى » فلما عُصّتُ به » وأعياها أمره » غالته 
بخنجرها المسموم » وعقرته بكلبها العقور » اللثم الرجم " ابو لؤلؤة ا جوسي “ وقيل 
« النصرانى ؛ ثم هل استراحت فما استراحت والله وإغا عادت تكيل الكيد هذا الدين 
وأهله » فكان ما كان من فتن في عهد الخليفة المظلوم ”” عهان بن عفان ““ »حتى 
راح بسمها ‏ رضى الله عنه ‏ » ومن بعده الامام على بن ألى طالب » ومنذ ذلك 
الحين ء اتسع الخرق على الراقع » فقد لبست الأفعى غير لبوسها » وتزيت بزی 
جديد » هو زی الكيد في أصول الدين ومعتقداته » ووسوست لفرق من المسلمين 
فخرجوا عن الاسلام ومنہجھ الصحيح . 

وهنا وضعت الأفعی السيف » وأشرعت اللسان » لسان بقایا مجوس وفرس 
ونصاری » تکید بهم للأمة فى عقيدتها » وأصول دینہا » وظهر الفساد والانحراف فى 
فهم الدین » فهم قرانه وفهم أصوله ء عن غفلة مرة » وعن تغافل مرات » بطوية 
ساذجة مرة » ونوایا خبیثة مرات ومرات . 


(۱) ۴۰ الزمر . 


وظهر ما ظهر ء الاعوجاج فى فهم آیات وأحادیث الأسماء والصفات » فقد سلکوا 
فیہا مسلكاً متحرفاً ء خرج على ما شرعه هذه الأمة ء ربها وتیھاء؛ء فکانوا بين معطل 
لصفات ثابتة بالکتاب والسنة » ثبوتاً أوضح من مس النهار » وآخر يغالي حتى يصل 
إلى بشاعة التجسم أو يصل إلى حد الجبر احض والقسر الخالص » فاولوا الایات 
البينات » وتمحلوا في الحجج القاطعات » واخرين نفوا الصفات نفيا عاما »»» 


وكلهم صاحب هوى ء قد استالته الأفعى » فأصبح لساناً لها » وبوقاً تفث من 
خلاله مھا ء فحذار .. حذار » أن تقع أيها المسلم فى الحبائل ء أو تقع في الشرك 
التصوبة . 

وبعد 

فقد اطلعت على هذه الرسالة ء للإمام الرباني » والقطب الماني الشيخ محمد بن 
على الشوكاني ء فراقني أسلوبها » وشاقني منهجها فعزمت على أخي الفاضل أي حذيفة 
ابراهم بن محمد » أن يقوم على طبعها مفردة » مع بعض التعليقات والتوضيحات ء 
فلبى جزاه الله خيرا » وأثابه نعم الثواب » لما له من صنائع فى نشر الكتاب الإسلامي . 

وف الختام أدعوا الله مخلصاً ء أن يتقبل هذا العمل » قبولاً حسنا » ویضاعفه لنا » 
ويجعله خالصاً لوجهه الکریم » ويثيبنا عليه خير الثواب » ويتجاوز عن هناته 


وسقطاته . 
« إن ارنه إا الامنلاح ما استَطَفث . وَمَا توفيقي إلا بالل علیہ َكلت وا 
یب 4 [ ۸۸ هود ] 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مین 


ترجمة الؤلف 

هو الامام العام الربانی » والسهیل الطالم من القطر المانی ء إمام الأئمة ومفتي 
الأمة ء بحر العلوم ء وشمس الفهوم » سند ا جمتہدین الحفاظ ء فارس العاني والالفاظ 
فرید العصر » ونادرة الدهر ء شيخ الاسلام » وقدوة الأنام ء علامة الزمان ء ترجمان 
الحديث والقرآن » علم الزهاد ء وأوحد العباد » قامع المبتدعين » واخر اجتهدین » 
رأس الوحدین » وتاج التبعین » صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها » قاضي 
قضاة أهل السنة والجماعة ء شيخ الرواية والسماعة .... امم 

هذه بعض التعوت والأوصاف ء التي خلعها على الامام الشوكاني تلمیذه حسین 
السبعي الا نصاري المانی » وهو یستحقها وزيادة » فقد كان کا وصفه تلميذه » بل 
وأكثر . 

فهو الامام محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن الحسن »» ينتبي نسبه إلى حَيْشَئَة 
[ بفتح الخاء المعجمة وتسكين المثناة التحتية وفتح المعجمة الثالثة والنون ] ابن رباد 
[ بعشديد الموحدة وفتحها ] » وقد لقب بالشوکالی [ بتشديد المعجمة وفتحها › 
وتسكين الواو وفتح الكاف ] نسبة إلى شوكان وهی قرية من قرى السَحَامية [ بضم 
المهملة الأولى وفتح الثانية ] إحدى قرى خولان [ بفتح العجمة وسكون الواو ] وبينها 
وبين صنعاء مسافة يوم » وكان موطنه رحمه الله *” عدفی شوكان '“ وهی إحدى 
محلات شوكان » وقد تخرج منها كثير من العلماء . 


مولٰدہ :. 
ولد رحمه الله فى وسط نبار الإثنين ء الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 
سنة ۱۱۱۷۳ ھ. 


وكان والدہ من كبار علماء صنعاء وقضاتہا » وقد درس أول ما درس على يدي 
هذا الوالد الفاضل » فقرأ عليه شرح الأزهار » وشرح الناظري مختصر العصيفرى . 


وقد حفظ رحمه الله القران » وجوده » وحفظ التون في سائر الفنون » وحوی 
الشروح والحواشي » وتخرج على أجلاء علماء عصره » وقلما وجد فن من فنون العربية 
والإسلام ؛ إلا وحاز فيه قصب السبق » حتى ذاع أمره » وانتشر ذكره ؛ ووردت 
عليه الفتاوى من كل صوب وحدب ء وقد جمعت فتاواه فى ثلاث مجلدات » وو مت 
ب الفتح الربانی في فتاوى الشوكالي '' وقد عدوه مجدد القرن الثالث عشر 
الحجري » کا قال محمد صديق خان في كتابه "" دليل الطالب إلى أرجح المطالب “. 

وكان يرى نبذ التقليد المتجمد » والأخذ بالاجتهاد والدليل » ونبذ كل ما لا دليل 
عليه » وقد وضع في ذلك رسالته القيمة : 

*” القول المفيد فى أدلة الاجتباد والتقليد “ 

وقد تولى القضاء فى صنعاء » وجلس به مدة طويلة . 
وفاته :. 

وکانت وفاته ‏ رحمه الله في شهر جمادی الآخرة من سنة ۱۲۵۰ ه ودفن 
بصنعاء ء بعد حياة علمية مباركة » وقد تخطى السبعين بست سنوات . 
مؤلفاته :. 
١‏ إتحاف الهرة في الكلام على حديث « لا عدوى ولا طيرة 4. 
ات أدب الطلب ومنتهی الأرب 
۳ - إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقود الجمان . 
 :‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والعاد والنبوات . 
ه ‏ إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي . 
5 إرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن دقيق العيد في الإطلاق والتقييد . 
۷ - إرشاد القال على إزالة حل الإشكال . 
۸ - إشراق النيرين في بيان حكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين . 
٩‏ سے اطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال ** الحلال من الاختلال ““. 
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أمنية التشوق إلى معرفة حکم النطق . 


البحث المسفر عن تحریم كل مسكر . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع . 

بغية المستفيد في الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد . 

تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الإمام والؤتم من الارتفاع والانخفاض 
والبعد وافائل . 

التحف في مذاهب السلف . [ رسالتنا هذه ] 

تحفة الذاکرین بشرح عدة احصن الحصين . 

التشكيك على التفكيك . 

تشنیف السمع بإبطال أدلة الجمع [ جمع الصلاتین في اضر ] . 

تنبيه الأمثال على جواز الاستعانة من خالص الال . 

تنبيه ذوي ا حجا على حكم بیع الرجا . 

التوضیح في تواتر ما جاء في الهدي المنتظر والدجال والسیح . 

جواب السائل عن قول الله تعالی ”” والقمر قدرناه منازل “ . 

جید النقد فی عبارة الکشاف والسعد . 

حل الاشکال في إجبار الیہود على التقاط الأزبال . 

الدور البہیة في السائل الفقهية [ مشروح بالروضة الندية ] 

در السحاب في مناقب أهل البیت والاصحاب . 

الدر النضيد في !حلاص کلمة التوحید . 

رسالة البحث اللم » التعلق بقوله تعالى ”” لايحب الله الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلم "" . 

رسالة البغية في مسائل الرژية . 

رسالة الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . 

رسالة على حديث * الدنیا ملعونة ءملعون ما فما إلا ذکر الله وما والاه ““ . 
رسالة في إبطال دعوى الإجماع على تحریم السماع . 

رسالة في اختلاف العلماء في تقدير مدة النفاس . 


رسالة في أن الطلاق لا یتبع الطلاق . 

رسالة في الحد الذي يجب معه قصر الصلاة في 1 فی السفر . 
رسالة في حكم رضاع الكبير . 

رسالة في حكم التسعير . 

رسالة في حكم الطلاق البدعي . 

رسالة في الرد على القائل بوجوب التحية . 

رسالة في رفع المظالم والائم . 

رسالة في قول ا حدثین ” رجال إسناده ثقات “ . 
رسالة في مسائل العول . 


رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل . 
رسالة القالة الفاخرة فى اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة . 
الرسالة المكملة في أدلة البسملة . 

رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة . 

الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع . 
زهر النسرین في حديث المعمرين . 

السيل الجرار على حدائق الأزهار . 

شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 

۔. شفاء العلل في حكم الزيادة في الشمن جرد الأجل . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقال أهل الإلحاد . 


- الصوارم الندية المسلولة على الرياض الندية . 


الطود المنيف في الانتصاف للسعد من الشريف . 


بی قري ار فا السائل الق 


عقود الجمان في بيان حدود البلدان . 
عقود الزبرجد . 


الفتح الربانی في فتاوى الشوکاني . 


أله 


. الفوائد ا جموعة في الأحاديث الوضوعة‎ 0١ 

5 قطر الولي في معرفة الولي . 
۳ القول الصادق في حکم الامام الفاسق . 

4 القول ا حرر في حکم لبس العصفر وسائر أنواع الأحمر . 
5 القول الفید في أدلة الاجتہاد والتقلید . 

57 القول القبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول . 
. ۷- کشف الاأستار عن حکم الشفعة بالجوار . 

4 منحة النان في أجرة القاضي والسجان . 

5 نار الجوهر في شرح حدیث أنى ذر . 

. نزهة الأحداق في علم الاشتقاق‎ ٠ 

الال نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار . 

الا وبل الغمامة في قول الله تعالى ”” وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 

إلى يوم القيامة ““ 

۳- الوئي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب للرجال على العموم . 


و( 5 


رسالة التحف فى مذاهب السلف 

(( لشیخ الاسلام القاضی العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعا ی )) 

( بسم الله الرحمن الرحم ) : ا حمد لله رب العا لین والصلاة والسلام على خير 
الأنام وآله الكرام ء ورضی اللہ عن صحبه الأعلام ( وبعد ) : فإنه وصل سؤال من 
بعض الاعلام الساکنین ببلد اللہ ارام » وهذا لفظه :. 

سؤال ‏ ( بسم الله الرحمن الرحم ) : الحمد لله رب العالمين ‏ ما يقول فقهاء 
الدين » وعلماء ال حدثین » وجماعة الموحدين » فى آیات الصفات وأخبارها اللاق نطق 
بها الكتاب العظم » وأفصحت عنها سنة افادی إلى صراط مستقم » هل إقرارها 
وإمرارها وإجراؤها على الظاهر بغير تكييف ولا تمثيل ء ولا تأويل ولا تعطيل » عقيدة 
الموحدين » وتصديق بالكتاب ال بین » واتباع بالسلف الصالحين » أو هذا مذهب 
ا جسمین ؟ وما حكم من أول الصفات ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه 
وتأيد بالنصوص» واتفق عليه الخصوص » من أن الله سبحانه فى سمائه مستو على عرشه 
بائن من خلقه » وعلمه فى كل مكان » والدليل آیات الاستواء والصعود والرفع . 
وقوله تعال ( أأمنتم من فى السماء ”ومن السنة حديث الجارية والنزول وعمران 
بن حصین . وقوله صل الله عليه وآله وسلم « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى 
السماء 20 وغیر ذلك من الآيات المتواترة » والأحاديث التکاثرة » وأول الآيات 
وجعل الاستواء استيلاء وأول النزول بالرحمة » وهكذا جعل التاويل عليه مطردة فى 
ساثر نصوص الصفات . وعاش فی ظلام العقل فى الجهل والشببات . وإذا قيل له 
أين الله ؟ أجاب بأنه لا يقال أين الله . الله لم يكن له مكان ‏ کا هو جواب فريقى 


١١ سورة الملك‎ )١( 
أخرجه البخاري (4۳۵۱/۸/الفتح) كتاب المغازي باب بعث علي وخالد إلى امن ومسلم (؟/47/)‎  )۲( 
. )8:4/9( ط عبد الباق ء كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم وأهد في السند‎ 


2 - 


الضلین . فهل هذا جواب ایت لا ,اسان المتكلمين . أم احتیار 
علماء السنيين ؟ آفیدونا بجواب رجاء الثواب يوم تأق کل نفس تجادل عن 
نفسها "فان هذا القام طال فيه النزاع » وحارت فيه الأفهام . وزلت الأقدام » 
وکل یدعی الصواب . بزحرف الجواب . فابینوا الدعی بالدلیل . وبینوا طریق ا حق 
بالتفصيل والتطویل ضاعف الله لکم الأجور . ووقام الشرور . والسلام علیکم ورحمة 


اللہ 


2 


جوابه : ( وأقول ) اعلم أن الكلام فى الآيات والأحاديث الواردة فى الصفات 
قد طالت ذيوله » وتشعبت أطرافه 4 وتناسبت فيه الذاهب ¢ وتفاوتت فيه الطرائق 
وتخالفت فيه النحل"" وسبب هذا عدم وقوف النتسبین إلى العلم حيث أوقفهم الله 


هه 


n. 


(۲) الجهمية تطلق بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة ء وتطلق بمعنى خاص ويقصد بها أتباع أبي 
حرز جهم بن صفوان السمرقندي ء موی بني راسب » وهو من أهل خراسان ء وقد تتلمذ على الجعد 
ابن درهم ‏ کا اتصل بمقاتل بن سليمان من الرجته .. وكان الجهم كاتباً للحارث بن سرج من زعماء 
خراسان » وظهرت بدعة الجهم أول ما ظهرت ر بترمذ ) » وقتله سام بن أحوز المارني ؛ ( بمرو) 
سنة ۱۲۸ ه في آخر ملك بني أمية . 

وكان مذهب الجهم موافقاً لذهب الععزلة في نفي الصفات الأزلية » وكان يقول ”' باجبر » وفناء النار 
والجنة . وعدم جواز اتصاف الباري تعالی بصفة يوصف بها خلقہ“ . 


يقول ابن حزم في الفصل ۲۰4/4 
" فمن فضاج الجهمية وشنعهم . قوهم بأن علم الله حدث مخلوق » وأنه تعالى لم يكن يعلم شيئاً حتى أحدث 
لنفسه علماً يعلم به . وكذلك قوهم في القدرة ء وقوهم أيضاً أن ا جنة والنار يفنيان ء ويفنى كل من فیهما » 
وهذا خلاف القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلاف إجماع أهل الاسلام “.٠ه‏ 


وللإمام ابن القم كتاب نافع في الرد على هذه النحلة وأشباهها » وهو : 
'' اجتساع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية '“. 

)٤(‏ المريسيين هم مرجئة بغداد من أتباع بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن الريسي وهو مبتدع 
ضال ء تفقه ول أمره على قاضي القضاة ألى يوسف صاحب أي حنيفة : ثم أتقن علم الكلام وابتدع 
بدعاً شنيعة ء فجرد القول بخلق القرآن . وأخذ بمقالة جهم بن صفوان . 

(ه) النحل ١١١‏ 

:6) التّحَل : بکسر النون وفتح الحاء > جمع نِحْلّة وهي الطريقة أو الذهب ۔ 


۔١١-‎ 


ودخوهم فى أبواب ۸ يأذن اللہ لهم بدخوها » ومحاولتهم لعلم شىء استأثر الله 
بعلمه » حتى تفرقوا فرقا » وتشعبوا شعبا وصاروا أحزابا » وكانوا فى البداية وحاولة 
الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلفى المقاصد » متباينى المطالب فطائفة وهى 
آحف هذه الطوائف - التکلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه - اما » وأقلها 
عقوبة وجرما"گوهی التی أرادت الوصول إلى الحق » والوقوف على الصواب » لکن 
سلكت فيه طريقة متوعرة » وصعدت فى الكشف عنه إلى عقبة کژود" لا يرجع من 
سلکها فضلا عن أن یظفر" '“فيها بمطلوب صحيح » ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها 
حقا فدفعوا بها آیات قرانية » وأحاديث صحيحة نبوية » واعتلوا فى ذلك الدفع بشبه 
واهية وخيالات مختلة وهؤلاء هم طائفتان : 


١‏ - ( الطائفة الأولى ) : هى الطائفة التى غلت ف التنزيه فوصلت إلى حد يقشعر 
. عنده الجلد » ويضطرب له القلب » من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة 
ثبوتا أوضح من شمس النبار » وأظهر من فلق الصباح » وظنوا هذا من صنيعهم 
موافقا للحق » مطابقا لما يريده الله سبحانه » فضلوا الطريق المستقم » وأضلوا 
من رام" “سلوكها . 

۲ - ( والطائفة الأخرى ) : هى الطائفة التى غلت فى إثبات القدرة غلواً بلغ | إلى 
حد أنه لا تأثير لغيرها » ولا اعتبار با سواها » وأفضى ذلك إلى 
بر" احض » والقسر( حالص فلم ببق لبعث الرسل وإنزال الکتب كثير 
فائدة » ولا یعود ذلك على عباده بعائدة » وجاءوا بتأویلات للایات البینات » 


)۷ الاستثار 0 الانفراد بالشی وعدم الإشراك فيه 2 

(۸) ا جرم = الذنب والاساءة 

(9) يقال َ‫ كؤد أو كأداء » أى شاقة الصعد . صعبة الرتقی 

(۱۱) رام الى ا وطلبه . 

(۱۲ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد اغات ار ال . فیقولون أن الانسان لا فعل له ولا قدرة . 
(۱۳) القسر :الاکراه والقهر . 


وماحلات" جج الله الواضحات فکانوا کالطائفة الأولى فى الضلال 
والاضلال ء مع أن كلا القصدین صحيح ء ووجه کل منہما صبیح › لو لا 
ما شانه من الغلو القبیح » و طائفة توسطت ورامت الجمع بين الضب 
والنون” » وظنت أنها وقفت بکان بين الافراط والتفریط » ثم حذت کل 
طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل وتحقق وتدقق فى زعمهاء 
وتجول على الأخرى وتصول” با ظفرت به ما يوافق ما ذهبت إليه و ( كل 
فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم » ولكن زعموا أن طريق الخلف 
أعلم “٣‏ فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الخلف » أن تمنى 
محققوهم وأذكياؤهم فی آخر أمرهم دين العجائز وقالوا : هنيئا للعامة . 


فتدبر هذه الأعلمية التى حاصلها أن يهني من ظفر بہا لأهل الجهل البسيط ويتمنى 
أنه فى عدادهم » وممن يدين بدينهم » ويمشى على طريقهم » فإن هذا ينادى باعلى 
صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التى طلبوها ‏ الجهل خير منہا 
بكثير » فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الجهل خیر منه » وينتبى عند البلوغ 
إلى غايته» والوصول إلى نهایته» أن يكون جاهلا به عاطلا عنه » ففى هذا عبرة 
للمعتبرين » واية بينة للناظرين » فهلا عملوا على جهل هذه المعارف التى دخلوا فيا 
بادىء بدء » وسلموا من تبعاتها” “وأراحوا أنفسهم من تعبها » وقالوا کا قال القائل : 


(۱4 
)۱۵( 
(۱۹) 
(1۷) 
(1۸) 
۱۹ 


و یو ۳ 


أرى الام یفضیی إلى آخر يصير آخره لا 


الماحلات : التکلفات : يقال مَحَلَ لفلان : أى تکلف له . 

يقال *" رام ا جمع بين الضب والنون “ ذلك لما بين الضب والنون ‏ وهو الحوت ‏ من العداوة . 
جال یجول ء وصال یصول ء بمعنى کر ووثب . 

الروم ۳۲ 

لیتہم اتبعوا مذهب السلف . لكان أسيلم شم ولأراحوا واستراحوا ء ولکان وسعهم ما وسع غيرهم . 
التبعات جمع تبعة » وهی ما يلحق الانسان من ضرر . 


دكا 


وريحوا الخلوص من هذا التمنى » والسلامة من هذه التهنعة للعامة فان العاقل لا 
يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونها » ولا نی لمن هو دونه أو مثله » ولا یکون ذلك 
إلا لمن رتبته أرفع من رتبته » ومکانه أعلى من مکانه 

فیا لله العجب من علم یکون ا جھل البسیط أعلى رتبة منه » وأفضل مقدارا منه 
بالنسبة إليه » وهل مع السامعون مثل هذه الغريية ؟ أو نقل الناقلون ما ياثلها أو 
يشاببها ؟ وإذا كان حال هذه الطائفة التى قد عرفناك أخف هذه الطوائف تکلفا وأقلها 
تبعة » فما ظنك با عداها من الطوائف التى قد ظهر فساد مقاصدها ؟ وتبين بطلان 
مواردها ومصادرها ؟ كالطوائف التى أرادت بالمظاهر التى تظاهرت به » إکبار الإسلام 
وأهله والسعی فى التشكيك فيه ء بإیراد الشبه » وتقرير الأمور المفضية إلى القدح 
فى الدين ء وتنفير أهله عنه » وعند هذا تعلم أن : 

كر الأمور السالِقَاسة عَلَى الهتی وش الأمور متا البذائع 

وأن الحق الذى لا شك فيه ولا شبہة » هو ما كان عليه « خير القرون ثم الذين 
یلونہم م الذين يلونهم » وقد كانوا ( رحمهم الله ) وأرشدنا إلى الاقتداء ہم 
والاهتداء بہدیہم ء یرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا یتکلفون علم ما لا یعلمون 
ولا يتأولون وهذا العلوم من آقوافم وأفعا مم » والتقرر من مذاهبهم لا يشك فيه 
شاك ء ولا ينكره منکر » ولا يجادل فيه مجادل » ون نزع بينهم نازع أو نجم فى 
عصرهم ناجم أوضحوا للناس آمره » وبينوا حم أنه على ضلالة وصرحوا بذلك ف 
اجامع وا حافل » وحذروا الناس من بدعته » کا كان منم لا ظهر معبد الجهنى”") 
وأصحابه » وقالوا أن الأمر نف" "وبینوا ضلالته وبطلان مقالته للناس » فحذروه إلا 
من خت اللہ على قلبه » وجعل على بصره غشاوة . 
ر۲۰) الازع : الغریب : والاجم : ما ظهر ووضح . 
(۲۱) هو معبد بن خالد الجهني البصري › آول من تكلم في القدر . واختلف في موته . فقيل صلبه عبد 

الملك بن مروان ء وقیل خرج مع ابن الأشعث فأخذه احجاج فعذبه ثم قتله ء وقیل مات سنة ۸۰ ه . 


)۲٢(‏ افا الأمر أنف » أى يُستأنف استتنافا من غير أن يسبق به قضاء وتقدیر وإنما هو على اختيارك ودخولك 


- ۷ 


وهکذا كان مَنْ بَعْدَهم یوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال » وحذرهم مہا 
کا فعله التابعون ( رحمهم الله ) بالجعد بن درهم” “ومن قال بقوله وانتحل نحلته 
الباطلة ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع فى الصفات أن يتظاهر ببدعته بل یکتمونہا 
کا تنكتم الزنادقة بكفرهم » وهكذا سائر المبتدعين فى الدين على اختلاف البدع » 
وتفاوت المقالات الباطلة » ولكنا نقتصر ههنا على الكلام فى هذه المسألة التى ورد 
الال عنہا وهی مسألة الصفات وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق المتكلف علم 
مالم يأذن الله بأن يعلموه » وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب 
السلف الصا من الصحابة والتابعین وتابعہم ء وأن كل من أراد من نزاع*؟ 
المتكلفين ء وشذاذ ا حدثین والمتأولين » أن يظهر ما يخالف المرور على ذلك الظاهر ء 
قاموا عليه وحذروا الناس منه ء وبينوا لهم أنه على حلاف ما عليه أهل الإسلام ء 
وسائر البتدعین فى الصفات » القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من 
الصحابة والتابعين وتابعہم » فى خبايا وزوايا لا يتصل بهم إلا مغرور ء ولا ينخدع 
برخارف أقرالهم إلا خدوع + وهم مع ذلك على تخوف من أهل الاسلام » وترقب 
لنزول مکروه بهم من حماة الدين » من العلماء ا مادین » والرؤساء والسلاطین » حتی 
نجم ناجم ا حنة » وبرق بارق الشر من جهة العباسية ومن شم فى الأمر والنبى والاصدار 
والایراد أعظم صولة ء وذلك ف الدولة بسبب قاضيها مد بن ألى داود *فعند 
ذلك أطلع النکسون ف تلك الزوایا رژوسهم . وانطلق ما کان قد خرس من ألستتهم » 


(۲۳) هو اعد بن درهم ء مؤدب مروان بن محمد آخر ولاة بني أمية . وکان ينسب إليه فیقال '” مروان 
بن ال جعد ۰" , ویقال أنه أول من تكلم في خلق القرآن ء وأخذه خالد بن عبد الله القسري فنبمه 
يوم عيد الاضحی . 

(۲۶) نزاع جع نازع وهو الغریب . 

(۲۵) هو آبو عبد الله آهد بن أني دؤاد الایادی ء قاضي محزلي ‏ ولد بالبصرة حوالي عام ۱۹۰ هاء 
واستطاع أن یصل إلى مکانة كبيرة في عهد « الأمون » ء ول یلبث أن أصبح من أخلص أصدقاء هذا الخليفه › 
واستمر على مکانته لدی المعتصم بعد المأمون » وهو الذى تولى كبر حنة الامام « أحمد بن حنبل 4 . 

وأصابه الفاج في أيام المتوكل . ومات مخزياً عام ۲۶۰ ه بعد موت ابنه محمد » وکانت له موهبة 
في قول الشعر . 


وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة وبدعهم الضلة . ودعوا الناس إلیہا وجادلوا عنما . وناضلوا 
اخالفین ها حتی اختلط العروف با لمنکر واشتبه على العامة ال حق بالباطل . والسنة 

(Da 
. بالبدعة‎ 

ولا كان الله سبحانه قد تکفل بإظهار دينه على الدين كله وبحفظه عن التحريف 
والتغيير والتبديل أوجد من علماء الكتاب والسنة فى كل عصر من العصور من يبين 
للناس دینہم ء وينكر على أهل البدع بدعهم » فكان لهم ولله الحمد القامات ا حمودة » 
والمواقف المشهودة > فى نصر الدين » وهتك المبتدعین 

وبهذا الكلام القليل الذى ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضى الله 
عنهم والتابعين وتابعیہم » هو إیراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحریف لا ولا 
03 ۰ (۲ 2۱6۳ 2 5 ور ۴ 
تأويل متعسف” "لشیء منها ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضى إليه كثير من ٠‏ 
التأويل وكانوا إذا سأل سائل عن شى من الصفات تلوا عليه الدليل » وأمسكوا عن 
القال والقيل » وقالوا : قال الله هكذا ولا ندرى بما سوى ذلك ولا نتكلف ولا نتكلم 
ما لم نعلمه ولا أذن الله لنا بمجاوزته » فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على 
الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه ونبوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه 
إلا بالوقوع فى بدعة من البدع التى هى غير ما هم عليه وما حفظوه عن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وحفظه التابعون عن الصحابة وحفظه من بعد التابعين 
عن التابعين . 
متفقة » وكان اشتغاهم با أمرهم الله بالاشتغال به وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان 
بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام ء والحج » والجهاد » وإنفاق الأموال فى أنواع 
البر » وطلب العلم النافع » وإرشاد الناس إلى الخير على اختلاف أنواعه » واحافظه 


)۷٢(‏ وكان من جراء ذلك محنة ” خلق القرآن “ التي وقع فہا كثير من علماء الأمة وف 
كتاب '' الحيدة ““ رد على هذه الدعوى . 


(۷) التعسف الأخذ على غير الطريق . 


- ۱۹ - 


على موجبات الفوز بالجنة ء والنجاة من النار » والقيام بالأمر بالعروف » والنہی عن 
المنكر » والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة وبا تبلغ إليه القدرة » ولم یشتغلوا 
بغير ذلك مما لم يكلفهم الله بعلمه ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته » فكان الدين 
إذ ذاك صافیا عن كدر البدع خالصا عن شوب”"قذر اقذمب ؛ فعلى هذا 
الفط" “كان الصحابة رضى الله عنهم والتابعون وتابعوهم بهدی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم اهتدوا وبأًفعاله وأقواله اقندوا . فمن قال إنہم تلبسوا بشىء من هذه 
الذامب الناشعة فى الصفات » أو فى غيرها فقد أعظم عليهم الفرية” “وليس بمقبول 
فى ذلك فان أقوال الأئمة ئمة المطلعين على أحوا ہم العارفین بها الآخذين ها عن الثقات 
الأثبات 2 “يرد عليه ويدفع فى وجهه -- ہی تیروت من له علم » ويعرفه كل 
عارف » فاشدد بذلك على هذا » واعلم أنه مذهب خیر القرون ثم الذين یلونہم ثم 
" الذين يلونهم » > ثم الذين یلونهم ودع عنك ما حدث من تلك التمذهبات فى الصفات » 
وأرح نفسك من تلك العبارات التی جاء بها بها المتكلمون » واصطلحوا علیہا وجعلوها 
أصلا يرد كتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فإن وافقاها فقد وافقا 
الأصول المتقررة فى زعمهم ء وإن خالفاها فقد خالفا الأصول المتقررة فى زعمهم » 
ویجعلون الموافق ما من قسم القبول واحکم ‏ وا خالف لما من قسم الردود والتشابه » 
ولو جكت بألف آية واضحة الدلالة ظاهرة العنی أو الف حدیث مما ثبت فى الصحیح 
لم يبالوا به ولا رفعوا إليه رؤسهم ولا عدوه شيئا ومن كان منكرا لهذا فعليه بکتب 
هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام فإنه سيقف على الحقيقة ويسلم هذه الجملة ولا 
يتردد فيها . 

ومن العجب العجیب ‏ والباً الغریب » أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من 
أهل الكلام » التى جعلها من بعدهم أصولا لامستند لها إلا جرد الدعوى على العقل » 


(۲۸) الشوب : الخلط 

(۲۹) الفط : الطريقة 

(۳۰) الفرية : الکذب وافتراه :اختلقه 

)۳1( أثبات : مفردها ( ّت ) وهو الثابت القلب . 


فك 


والفرية على الفطرة » وکل فرد من آفرادها قد تنازعت فيه عقوم وتخالفت عند 
إدراكاتهم » فهذا یقول : حکم العقل فى هذا الکلام کذا وهذا یقول حکم العقل 
فى هذا کذا ء ثم ياتى بعدهم من يجعل ذلك الذی يعقله مَنْ تقلده ویقتدی به أصلا 
يرجع إليه ومعیارا للام الله تعالی و کلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم یقبل منیما 
ما وافقه ويرد ما خالفه . فيالله ویاللمسلمین ویالعلماء الدين من هذه 
الفواقر" "الوحشة التی ۸ يصب الاسلام وأهله بمثلها . 


وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع آنبم بعد أن جعلوا هذه التعقلات التى 
تعقلوها على اختلافهم فیا وتناقضهم فى معقولاتہا أصولاً ترد إلیہا أدلة الكتاب والسنة 
جعلوها معياراً لصفات الرب تعالی فیا تعقله هذا من صفات الله قال به جزما وما 
تعقله خصمه منها قطع به فا بتوا لله تعلی الشىء ونقيضه استدلالا با حكمت به 
عقوهم الفاسدة وتناقضت فى شأنه ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله صل الله عليه وآله وسلم بل إن وجدوا ذلك موافقاً ما تعقلوه جعلوه مؤيدا 
له ومقويا » وقالوا قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل » وان وجدوه مالفا ما 
تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل ؛ ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر 
الدلالة » ثم قابلهم ا حالف لم بنقيض قوطم فافترى على عقله بأنه قد تعقل حلاف 
ما تعقله خصمه » وجعل ذلك أصلا يرد إليه أدلة الكتاب والسنة » وجعل المتشابه 
عند أولئلك محكما عنده » وا حالف لدليل العقل عندهم موافقا له عنده » فکان حاصل 
كلام هؤلاء انهم يعلمون من صفات الله مالا يعلمه ؛ وكفاك هذا ولیس بعده شىء . 
وعنده يتغير القلم حياء من الله سبحانه وتعالى . وربا استبعد هذا مستبعد » واستدكره 
مستتکر » وقال : إن فى كلامى هذا مبالغة وتبويلا » وتشنيعا وتطويلا » وإن الأمر 
أيسر من أن یکون حاصله هذا الحاصل ونرته مثل هذه الثمرة التی آشرت الما 


فأقول : حذ جملة البلوی ودع تفصیلها وا مع ما يصك معك . ولولا هذا الإلحاح 


(۳۲) فواقر : مفردها فاقرة . وهي الداهية الشديدة 


۳ و 


منك ما معتہ ولا جری القلم جثله : هذا أبو على "وهو رأس من رعوسهم 
ورکن من أركانهم ؛ واسطوانة من اسطواناتہم » قد حکی عنه الکبار واخر من حکی 
عنه ذلك صاحب شرح القلائد [ والله لا یعلم من نفسه إلا ما یعلم هو ] فخذ هذا 
التصریخ » حيث ۸ تکتف بذلك التلویح » وانظر هذه الجرأة على الله سبحانه وتعال 
التى ليس بعدها جرأة . فيالأم ى على الویل » آنبیق مثل هذا النهيق » ویدخل نفسه 
فى هذا الضیق ؟ وهل “مع السامعون بيمين أفجر من هذه المین اللعونة » أو تقل 
الناقلون كلمة تقارب معنی هذه الكلمة الفتونة » أو بلغ مفتخر إلى ما بلغ هذا اختال 
الفخور » أو وصل من يفخر فى إيانه إلى ما يقارب هذا الفجور ؟ وكل عاقل يعلم 
أن أحدنا لو حلف أن ابنه أو أباه لايعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو لكان کاذبا فى 
يمينه فاجرا فیہا ء لان كل فرد من الناس ينطوى على صفات وغرائز لا يحب أن يطلع 
عليها غيره » ويكره أن يقف على شىء منها سواه ء ومن ذا الذى يدرى با یجول 
فى خاطر غيره ويستكن فى ضميره » ومن ادعى علم ذلك وأنه يعلم من غيره من 
بنی آدم ما يعلمه ذلك الغير من نفسه ولا يعلم ذلك من نفسه إلا ما يعلمه هذا 
المدعى ء فهو ما مصاب العقل يبذى با لايدرى ؛ ويتكلم با لا يفهم » أو كاذب 
شديد الكذب عظم الافتراء فإن هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه وتعالى فهو الذی 
يحول بين المرء وقلبه » وما توسوس به نفسه » وما یسر عباده وما يعلنون وما يظهرون 
وما يكتمون کا أخبرنا بذلك فى كتابه العزيز فى غير موضع فقد حاب وخسر من 
أثبت لنفسه من العلم ما لا يعلمه إلا الله من عباده » فما ظنك من جاوز هذا وتعداه » 
وأقسم بالله سبحانه أن الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو ء ولايصح لنا أن نحمله 
على اختلال العقل » فلو كان مجنونا لم يكن رأسا یقتدی بقوله جماعات من أهل عصره 
ومن جاء بعده وينقلون كلامه فى الدفاتر » ويحكون عنه فى مقامات الاختلاف » ولعل 
أتباع هذا ومن يقتدى بمذهبه لو قال لحم قائل وأورد علہم مورد قول الله عز 


(۳۳) لعله أبو علي الجباني ء وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن ران بن أبان » ا بای نسبة 
إلى ( جُبى ) بضم المعجمة وفتح الوحدة وتشديدها ء وهي بلد من أعمال خوزستان . 
وهو شيخ من شیوخ العتزلة ‏ وابنه أبو هاشم من شيوخها أيضاً ء ولقد اتفق لأبى علي من التقدم 
والرياسة ء ما ل يتفق لغيره من أهل الاعتزال قبله . إلا لأبى اغذیل العلاف وكانت وفاته ۳۰۳ ه 
7 ا نادي 


وجل ‏ ولاً يُحيِطُونَ به عِلْمَا 4" "وقولهل وَل يُحيُطُونَ بشیء ین جلیه إلا بما 
شَاءَ 4 "وقال شم : هذا يرد ما قال صاحبکم ویدل على أن ينه هذه فاجرة مفتراة 
لقالوا : هذا ونحوه ما يدل دلالته ويفيد مفاده من التشابه الوارد على خحلاف دلیل 
العقل الدفوع بالأصول القررة 

وبا جملة فإطالة ذیول الکلام فى مثل هذا القام إضاعة للأوقات » واشتغال بحکایة 
الخرافات » البکیات لا الضحکات ولیس مقصودنا ههنا إلا إزشاد السائل إلى أن 
المذهب ا حق فى الصفات » هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحریف ولا 
تکلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطیل وأن ذلك هو مذهب السلف الصا 

فان قلت : وماذا تريد بالتعطیل فى مثل هذه العبارات التی تکررها فان أهل 
. الذاهب الا سلامية يتنزهون عن ذلك ویتحاشون عله ولا نصدق معناه ولا یو جد 
مدلوله الا في طائفة من طوائف الکفار وهم النکرون للصانع . قلت : يا هذا إن 
كنت من له لام بعلم الکلام » الذی اصطلح عليه طوائف من أهل الاسلام » فإنك 
لا محالة قد رأيت ما یقوله كثير منهم ویذکرونه فى مؤلفاتہم ويحكونه عن آکابرهم : 
إن الله سبحانه وتعا ی تنزه وتقدس لا هو جسم ولا هو جوهر ولا عرض ولا داخل 
العام ولا خارجه . فأنشدك الله : أى عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة فى اللفي ؟ وأی 
مبالغة فى الدلالة على هذا النفی تقوم مقام هذه البالغة ؟ فکأن هوّلاء فى فرارهم من 
شبہة التشبیه إلى هذا التعطیل کا قال القائل : 

تكسف اف إل .مت راد ہی بل الا 
م طه ۱۱۰ 
(۳۵) البقرة ۲۵۵ 
(FY‏ المنعب : مسیل اسلوض أو السطح الذى يتفجر منه الماء . 

الوائل : طلب النجاة 

وهذا الئل یضرب لن .برب من شىء فیقع في أشر منه . 


۳ و ۳ 


أو کالستجیر من الرمضاء بالنار » وامارب من لسعة الزنبور إلى لدغة ا حیة ء ومن 
قرصة السحلة إل قضمة الاسد . 

وقد يغنى موّلاء وأمثالهم من المتكلمين المتلكفينٍ کلمتان من کتاب الله تعالى 

(FV) uN ۶ 3 ۱‏ ۹1 
وصف بہما نفسه وأنزلهما على رسوله وما ولا يُحیٔطون به عِلمَا 2# و ل لیس 
کمثله شىء 46" "فان هاتين الکلمتین قد اشتملتا على فصل الخطاب » وتضمنتا یا 
يعين أولى الألباب » السالکین فى تلك الشعاب ء فالكلمة منها دلت دلالة بينة على 
أن كل ما تكلم به البشر فى ذات الله وصفاته على وجه التدقیق » ودعاوی التحقیق ء 
الله سبحانه قد أخبرنا أنهم لا بحیطون به علما فمن زعم أن ذاته کذا أو صفته کذا 
فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الاحاطة وقد نفیت عن کل فرد من الأفراد علما . 


فكل قول من آقوال التکلمین صادر على جهل ما من کل وجه أو من بعض 
الوجوه + وما صدر عن جهل فهو مضاف إل جهل » ولاسیما إذا کان فى ذات 
الله وصفاته فإن ذلك من اخاطرة فى الدين ما لم يكن فى غيره من السائل » وهذا 
يعلمه كل ذى علم ويعرفه كل عارف » ول حط بفائدة هذه الاية ويقف عندها 
ويقتطف من ثمراتها إلا المرون الصفات على ظاهرها المريحون أنفسهم من التكلفات 
والتعسفات والتأويلات والتحريفات » وهم السلف الصا کا عرفت » فهم الذين 
اعترفوا بالإحاطة ء وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله وقالوا : الله أعلم بكيفية ذاته › 
وما هية صفاته » بل العلم كله له » وقالوا كلما قال من قال » فمن اشتغل بطلب 
هذا ا حال فلم يظفر بغير القيل والقال . 

العلم لل رحمن ۳۹ جلاله وسواه فى جهلاته او 

ما لتراب وللعلوم وئما يسعى للم أ لا يَعْلمْ 


(۷) طه ۱۱۰ 
(۳۸) الضوری ۱۱ 
(۳۹) یغمغم : يتكلم بکلام لا بفهم ولا لين . 


755 - 


بل اعترف كثير من هؤلاء التکلفین بأنه لم یستفد من تکلفه وعدم قنوعه با 
قنع به السلف الصا ء الا جرد الحيرة التى وجد علیها غيره من التکلفین فقال : 
[ مذ طْفْتٌ في تلك العاهد کلها] وسیّرت طرفي بين تلك العالم ”“ 
3 و 2 ہے ۳ ۵ 
فلم از إلا وَاضیَاً کف حائر على دُقن » أو قارعاً سین نادم © 
وها أنا أخبرك عن نفسی » وأوضح لك ما وقعت فيه فى أمسى ء فإنى فى أيام 
۲ 
الطلب وعنفوان”' الشباب شغلت بهذا العلم الذی سوہ تارة علم الکلام » وتارة 
علم التوحيد » وتارة علم أصول الدین » وأكببت على موّلفات الطوائف ا ختلفة منهم 
ورمت الرجوع بفائدة » والعود بعائدة » فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة » وکان 
ذلك من الأسباب التی حببت إلى مذهب السلف » على أنى كنت قبل ذلك عليه 
ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وبه شغفا » وقلت عند ذلك فى تلك المذاهب : 
وغاية ما حصلتهُ من مباحثی ومن نظرى من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بین الطريقين حير فما علي من ۸ يلق غير التحير 
ہہ (4۳) 


على آنتی قد خضت منه غماره"“ وما قنعت نفسی بغير التبحر 


وأما الكلمة وهی ( ليس كمغله شىء )“فبا يستفاد نفى المائلة فى كل شىء » 
فیدفع بہذہ الآية فى وجه المجسمة وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع 
البصير وعند.ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك ما اشتمل عليه الكتاب 


(40) سيرت طرفي : أجلت أو حركت نظري . 
(4۱) قرع سن الندم : يضرب لن يندم على شيء فاته . 
وجاء فى هامش *" درء تعارض العقل والنقل “ ت د . محمد رشاد سام ء رد على البيتين محمد بن 
إسماعيل الأمير ..ها :. 
لعلك أهملت الطواف . بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار من بہدی بهدي محمد ولست تراه قارعاً سن نسادم 
(47) عنفوان الشباب : بدايته وقوته 
(f)‏ غماره : أي ما صعب منه 
)٤٤(‏ (4۵) الشوری ١١‏ 


۹۳ 


والسنة فتقرر بذلك الاثبات لتلك الصفات لا على وجه المائلة وا مشابہة للمخلوقات ؛ 
فیدفع به جانبی الافراط والتفریط » وهما البالغة فى الاثبات الفضية الى العجسم والبالغة 
فى النفى الفضية الى التعطیل » فیخرج من بین الجانبين ء وغلو الطرفین » حَقیّة مذهب 
السلف الصا وهو قوهم بإثبات ما آثبته لنفسه من الصفات على وجه لا یعلمه إلا 
هو فانه القائل طإ لیس کمثله شىء وهو السمیع البصیر ي“ 
ومن جملة الصفات التی آمرها السلف على ظاهرها » وأجروها على ما جاء به القران 
والسنة من دون تکلف ولا تأويل ‏ صفة الاستواء التى ذکرها السائل ء یقولون 
نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا یعلمها الا هو و كيفية 
لا یدری بها سواه » ولا نکلف آنفسنا غير هذا فلیس کمثله شیء لا فى ذاته ولا 
فی صفاته ولا تحیط عباده به علما . وهکذا یقولون في مسألة الجهة التی ذکرها السائل 
وأشار إلى بعض ما فيه دلیل علیها » والأدلة فى ذلك طويلة كثيرة فى الکتاب والسنة » 
وقد جمع أهل العلم منها ‏ لا سيما أهل الحديث ‏ مباحث طولوها بذكر آیات 
قرانية » وأحاديث صحيحة » وقد وقفت من ذلك على موّلف بسيط فى مجلد جمعه 
مۇرخ الإسلام الحافظ الذهبی" "رحمه الله استوفی فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من 
کتاب أو سنة أو قول صاحب . 


ولکنہا لما وقعت فما تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الاسلامية كثر 
الكلام فيها وفی مسألة الاستواء وطال سيما بين ا نابلة وغيرهم من أهل المذاهب 
فلهم فى ذلك الفتن الکبری ؛ واللاحم" "العظمی » ومازالوا هكذا فى عصر بعد 


)٤٤(‏ هو الحافظ الإمام شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قایاز بن عبد الله الذهبي 
من صل تركاني » ولد بدمشق ١٦۷۳‏ ه » ونشأ بها وطلب العلم ء وتردد على الشيوخ ورحل إلیہم » 
وحاز كثيراً من العلوم وبرز في الحديث وعلومہ ء والتاريخ وفنونه ء وتولي بدمشق سنة ۸٥۷ھ‏ 
والکتاب القصود ‏ العلو للعلي الغفار "" وقد طبع مراراً ء واختصره الألبالي . 

۶۷ الملاحم : جع ملحمة وهي الوقعة العظيمة 


» ۳ - 


فى تلك الجهة قد صرح به القران الكريم فى مواطن یکثر حصرها ویطول نشرها كذلك 
صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى غير حدیث » بل هذا ما یجدہ کل 
فرد من أفراد الناس فى نفسه ويحسه فى فطرته وتجذبه إليه طبيعته کا تراه فى كل من 
استغاث باللہ سبحانه وتعالى والتجاً إليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع » وعزه المنيع » 
فإنه يشير عند ذلك بكفه » أو يرمى إلى السماء بطرفه » ويستوى فى ذلك عند عروض 
أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغائة » ووجود مقتضيات الإزعاج » وظهور 
دواعى الالتجاء ‏ عا م الناس وجاهلهم . والماثى على طريقة السلف . والقتدی بأهل 
التأويل القائلين بن الاستواء هو الاستيلاء” “كا قال جمهور المتأولين والأقيال9 م 
قاله هد بن يحيى ثعلب" "والزجاج" "والفراء" “وغيرهمء أو كناية عن الملك 
والسلطان کا قاله اخرون . 


فالسلامة والنجاة فى إمرار ذلك على الظاهر والاذعان بأن الاستواء والکون على 
ما نطق به الکتاب والسنة من دون تکییف ولا تکلف ولا قیل ولا قال » ولا قصور 
في شىء من القال » فمن جاوز هذا القدار بافراط أو تفریط فهو غير مقتد بالسلف » 
ولا واقف فی طریق النجاة » ولا معتصم عن الخطأ ء ولا سالك فى طريق السلامة 
والاستقامة ء وکا نقول هکذا فى الاستواء والکون فى تلك الجهة فکذا نقول فى مثل 
قوله سبحانه ہپ وهو مَعَكُم یتما کثثم وَاللَهُ ہما تغملون تصیر 4 وقوله - 


(4۸) هذا قول متأولي المعتزلة ء وقد استندوا إلى بيت مزعوم ء قالوا أنه یتسب إلى الأخطل النصرانی » 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

ر٩4‏ الأقيال : جمع فيل بفتح القاف وسکون ال ینا التحتیة » وهو الرئیس أو الملك . 

)٥٥(‏ هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن يسار الشيبايي ؛ العروف بتعلب : إمام الكوفيين في النحو واللغة 
والحديث » ولد سنة ۲۰۰ ه وهات ۲۹۱ هب في خلافة ”' المكتفي “ 

(01) ہو أبو إسحاق إبراهم بن السري بن سهل الزجاج ‏ سمي بذلك ‏ لأنه كان في شببيته يخرط الزجاج » 
وهو أشهر تلامذة البرد . كان أماماً في النحو والعربية ء مات سنة ۳۱۱ ه وقيل 15" ه 
(۵۲) هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الباهلي الفراء » فارسي الأصل ؛ وكان 

أشهر تلامذة الكسانٍُ ء وعليه برع فى النحو ومن أشهر مؤلفاته '” معني القرآن "" مات سنة ۲۰۷ ه 
(۵۳) الحديد 4 


۷ - 


ما یوت ین نجزی تاد للا زرابم ولا سن الا ز اسهم ۳۳6 - 
وق نحو ١‏ إِنَّ الله مَعَ الصتابرين 6" _ طط إن الله مَعَ لین الوا والذین هُمْ 
مُخسئون 6" “إلى ما یشابه ذلك ويائله ويقاربه ویضارعه » فنقول فى مثل هذه 
الآيات : هکذا جاء القرآن إن اللہ سبحانه مع هؤلاء ولا نتكلف تأویل ذلك کا 
يتكلف غيرنا بأن الراد بهذا الکون وهذه العية هو کون العلم ومعیته » فان هذا 
شعبة من شعب التأویل تخالف مذاهب السلف وتباین ما كان عليه الصحابة والتابعون 
وتابموهم"» ولذا انتہیت إلى السلامة فى مدا فلا تجاوزه . 
افو الس و نات“ فدعنی من بنیات الطریق 
وقد هلك التنطعون ولا یہلك على اللہ إلا مالك وعلی نفسها براقش“”تجنی وى 
هذه ا جملة وإن كانت قليلة ما يغنى من شح بدينه وتحرص عليه عن تطويل القال 
وتکثیر ذیو له 3 وتوسیع دائرة فروعه وأصوله 3 والهداية من الله 3 والله أعلم . 
(انتہت الرسالة وا حمد لله رب العالین » وصلی الله على رسوله الأمين ) 


(¥) 


(۵4) اجادلة ۷ 

(هه) ابقرة ۱٥١‏ ء الأفال 45 

(5ه) انحل ۱۲۸ 

(ٴ) ‏ هذا الذی قاله الشوکالی رجه الله فيه نظر بيّن بل الصواب إثبات ما نفاه ونفی ما أثبته إذ هو اعتقاد 
السلف . وكتاب « العلو للعلى الغفار » للحافظ الذهبى الذی نوه به الشوکائی فى کتابه هذا ر راجع 
هامش 45 ) طافح باثبات ما نفاه عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعیہم بإحسان من علماء 
الأمة القدماء بل فيه نص ابی عمر بن عبد البر بالاهاع على ذلك حيث يقول « أجمع علماء الصحابة 
والتابعین الذين حي عنهم التأويل . قالوا فى تأويل قوله تعالى « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم 4 : هو على العرش » وعلمه فى كل مكانٍ . وما خالفهم فى ذلك أحد بحتج بقوله » ۱ ه . 
من ختصر العلو للألبالى ص ۲۹۸ وفیه انکار الألبالى على الامام الشوکانی مخالفته فى هذا الوضع 
لسلف الأمة والذی خحمه بقوله « فلا تغتر إذن با زعمه الشوكانى من ا خالفة فإن لکل عالم زلّة ولکل 
جواد کبوة .  »‏ ه . 

(۵۷) بنيات الطریق : هي الطرق الصغيرة التشعبة من جادة الطریق 

(6) براقش کلبة لقبيلة جاهلية » معت وقع حوافر دواب : فنبحت ‏ فاستلبل الغزاة على مکان القبيلة 
فاستباحوها ء وهو مثل یضرب لمن يعمل عملاً يعود عليه بالضرر . 
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ثبت الراجع 


١‏ القران الکرم 

۲ - الفصل فى الملل والأهواء والتحل 
۳ الملل والنحسل 

درء تعارض العقل والنقل 

ه ‏ الفرق بين الفرق 


٦‏ - اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 


۷- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 


۸ - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة 


۹ أدب الطلب ومنتهى الأرب 


۰- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم 


۱- حياة ا حیوان الکبری 


ل لسان العرب 
و سا القاموس احیط 
پک ام E‏ 


65 دائرة المعارف الاسسلامیة 

5 مناقب الامام أحمد 

۷- تاريخ الأدب العربى 

1 ديوان النابغة 

۹۔۔ مجالس ثعلب 

٠‏ فتح البارى بشرح صحیح البخاری 


١‏ صحیح مسسسلم 


ص۹۔ 


لا بن حزم الأندلسي الظاهري 


لأبى الفتح الشهرستاني 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لعبد القاهر البغدادي 
لابن قم الجوزية 
للشوكاني 

للشوكني 

للشوكني 

محمد فواد عبد الباق 
للدميرى 

لابن منظور 

للفيروز آبادی 
للفيومي 

مجموعة 

لأبى الفرج بن ا جوزی 
کارل بر وکلمان 

أحمد بن بحیی ثعلب 
کو لیس تاکز 


الفهرس 


اسم الموضوع 

مقدمة الناشر 

مقدمة ا حقق 

ترجمة المؤلف 

مؤلفاته 

بداية الرسالة 
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اطالة الكلام فى هذا المقام 

معنی التعطیل ۱ 
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ترجمة الحافظ الذهبی .. . ۳ 5 
ترجمة أحمد الشیبانی - وأبو إسحاق الزجاج . 
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الفهرس 


صدر حدیثا 
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